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Für alle Freunde der Musik 


ELAL Phonogeräte für alle Freunde der Musik 


ELAC-Phonogeräte sind Sendboten der guten Laune 
Die besten Kapellen, berühmte Orchester und So- 
listen der Welt geben sich bei Ihnen ein Stelldichein 
— wann immer Sie wollen und so originalgetreu wie 
auf dem Podium. Denn das ist das Besondere: Alle 
ELAC-Plattenspieler und -wechsler sind mitden welt- 
weit bekannten ELAC-Stereo-Breitband-Tonabtast- 
systemen ausgerüstet. Das vermittelt Ihnen ein Klang- 
bild von eindringlicher Authentik und Lebensnähe. 
Sämtliche ELAC-Phonogeräte der Serie 1961/62 mit 
Netzanschluß sind Stereo-Geräte. Damit können Sie 


an dem jüngsten Fortschritt der Phono-Technik - 
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dem räumlichen Hören - teilnehmen. Ein völlig 
neues Klangerlebnis erwartet Sie! 

Auf den folgenden Seiten finden Sie das gesamte 
ELAC-Phonoprogramm. Es reicht vom handlichen 
Tischplattenspieler bis zum wertvollen Hi-Fi-Gerät 
mit allen technischen Finessen. Bestimmt werden Sie 
darunter ein Gerät finden, das Sie besonders an- 
spricht. Die vorbildliche technische Ausstattung, der 
hohe Bedienungskomfort und nicht zuletzt die zeit- 
gemäße Formgestaltung der ELAC-Phonogeräte 
garantieren Ihnen auf jeden Fall ungetrübte Freude 


auf Jahre hinaus. 


BINGO 120I/A 


Ein äußerst preisgünstiges, leistungsfähiges Tischgerät in 
Stereo-Ausführung in harmonisch aufeinander abgestimm- 
ten Farben. Nach Anschluß an ein Rundfunkgerät ist 
Bingo 120/Asofortspielbereit. Die Aufbewahrung isteinfach 
zu lösen, In einer etwas tiefen Schublade läßt sich das 


Gerät bequem unterbringen. 


4tourig mit autom. Endabschaltung -— ELAC-Stereo-Breitband-Kristall- 
system KST 102 für Stereo-, Mikro- und Normalrillenplatten. 
Maße: 292 x 224 mm - Gewicht: 2,5 kg-Für Wechselspannung 110/220 V. 


BINGO 16/A 





Schon auf den ersten Blick besticht dieses 
Tischgerät, ein automatischer Stereo-Platten- 
wechsler und -Einzelspieler, durch seine 
klare, zeitgemäße Form. Bingo 16/A bietet ein 
Maximum an Bedienungskomfort, ein Tonbild 
von höchster Klangtreve und ist Jabei so 
handlich, daß er selbst auf einer modernen 


Regalwand Platz findet. 


4tourig mit ELAC-Stereo-Breitband-Kristallsystem KST 
106 für Stereo-, Mikro- und Normalrillen - Tast-Auto- 
matic für alle handelsüblichen Plattengrößen - Zentral- 
steuerung für Drehzahl- und Plattengrößen-Einstellung, 
Start und Sofortwechsel - Freitragende Stapelachse. 
Maße: 310 x 240x150 mm (mit Stapelachse 200 mm) - 
Gewicht: 3,5 kg- Für Wechselspannung 110/220 V. 


MIRASTAR S 1200/A 


Dieser preiswerte, elegante Spielerkoffer wird sich mit seinen 
hervorragenden Eigenschaften schnell viele begeisterte Freunde 
erwerben. Er ist die ideale Ergänzung für jedes Rundfunk- 
gerät. Mit MIRASTAR S 1200/A können Sie alle aufdem Markt 
befindlichen monauralen und Stereo-Schallplatten abspielen. 
Tonwiedergabe und Mechanik sind von jener Vollkommen- 


heit, die sich seit je mit dem Namen ELAC verbindet. 





4tourig mit autom. Endabschaltung - ELAC- 
Stereo-Breitband-Kristallsystem KST 102 für 
Stereo-, Mikro- und Normalrillenplatten - 
Schonung der Schallplatten durch niedriges 
Auflagegewicht des Tonarms - Ruhiger An- 
trieb über Stufenscheibe und gummibereiftes 
Reibrad. Abmessung: 335 x 265x125 mm - 
Gewicht: 3,5 kg - Für Wechselspannung 
110/220 V. 
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MIRASTAR W 16/A 


Mit traumhafter Sicherheit arbeitet dieser komfortable Wechsler- 
koffer. Tast-Automatic, freitragende Stapelachse und Zentral- 
steuerung für spielend leichtes Bedienen sind nur einige seiner 
Vorteile. Anspruchsvolle erkennen in jedem Detail Qualität 
und zeitgemäßen Fortschritt. 

Die für einen Plattenwechsler ideal geringen Abmessungen 
und das niedere Gewicht machen MIRASTARW 16/ A zu einem 


leicht transportablen Gerät. 





4tourig mit ELAC-Stereo-Breitband-Kristall- 


system KST 106 für Stereo-, Mikro- und Nor- 
malrillen - Zugleich autom. Einzel- und 
Dauerspieler - Tast-Automatic für alle han- 
delsüblichen Plattengrößen - Zentralsteue- 
rung für Drehzahl- und Pfattengrößen-Ein- 
stellung, Start und Sofortwechsel - Freitra- 
gende ELAC-Stapelachse. Maße: 335 x 265 x 
155 mm, Gewicht: 4,5 kg - Für Wechsel- 
spannung 110/220 V. 





MIRASTAR S 1200 V 


Auch ohne Rundfunkgerät können Sie mit diesem komfortablen 
ELAC-Verstärkerkoffer Ihre Schallplatten hören. Er ist sofort 
spielbereit. Deckel abnehmen, an die Steckdose anschließen und 
einschalten — das ist alles! Die naturgetreue Tonwiedergabe 
ist ein Erlebnis für sich. 

Durch einfache Verbindung des Gerätes mit Ihrem Rundfunk- 
empfänger erhalten Sie eine hervorıagende stereophonische 


Tonwiedergabe. 
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4tourig mit autom. Endabschaltung - ELAC- 


Stereo-Breitband-Kristallsystem KST 102 für 
Stereo-, Mikro- und Normalrillenplatten - 
3,5-Watt-Hochleistungs-Lautsprecher - Kon- 
tinuierlich einstellbare Lautstärke - Ge- 
trennte siufenlose Höhen- und Tiefenrege- 
lung. Abmessungen: 346 x 374 x 165 mm - 
Abnehmbarer Tragebügel - Gewicht: 8 kg- 


Für Wechselspannung 110/220 V, 


MIRASTAR W 16V 


Dieser hochwertige Wechsler-Verstärkerkoffer vereinigt in sich 
alles, was Sie von einem Phonogerät verlangen: beste Ton- 
wiedergabe, hoher Bedienungskomfort und eine zeitlose, 
elegante Formgestaltung. Auch dieses Gerät besitzt getrennte 
stufenlose Höhen- und Tiefenregelung und den perm.-dyn, 
3,5-Watt-Hochleistungslautsprecher. 

Durch Verbindung mit einem Rundfunkgerät erhalten Sie einen 


eindrucksvollen Stereo-Klang. 
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4tourig mit ELAC-Stereo-Breitband-Kristall- 
system KST 106 für Stereo-, Mikro- und Nor- 
malrillen - Zugleich autom. Einzel- und 
Dauverspieler - Kontinuierlich einstellbare 
Lautstärke - Tast-Automatic für alle han- 
delsüblichen Plattengrößen - Zentralsteue- 
rung für Drehzahl- und Plattengrößen-Ein- 
stellung, Start und Sofortwechsel - Freitra- 
gende ELAC-Stapelachse, Maße: 346 x 374 x 
165 mm - Abnehmbarer Tragebügel - Ge- 


wicht: 8,5 kg - Für Wechselspannung 
110/220 V. 


MIRASTAR S12 BV 


Dieser moderne 4tourige Batterie-Verstärkerkoffer macht Sie 
unabhängig von Steckdose und Rundfunkgerät. Wo Sie auch 
immer sind — zu Hause, auf Reisen oder im Urlaub - mit MIRA- 
STAR S 12 BV haben Sie die gute Laune stets bei der Hand. Bei 
kleinen Abmessungen und geringem Gewicht bietet das Gerät 
einen Bedienungskomfort, wie man ihn bisher nur von großen, 
netzabhängigen Verstärkerkoffern gewohnt war. Die vollendete 
Tonwiedergabe und eine gelungene Formgebung begeistern 


alle, die etwas Besonderes suchen. 





4tourig mit autom, Endabschaltung - ELAC- 
Breitband-Kristallsystem KST 19 mit Duplo- 
Saphir für Normal- und Mikrorillen (auch 
für monaurale Abtastung von Stereo-Rillen 
geeignet) — Perm.-dyn. Spezial-Oval-Laut- 
sprecher (70x180 mm) - Physiologische 
Lautstärkeregelung - Stufenlose Tonblende- 
Fliehkraft-Kontakt-geregelter Batteriemotor 
mit ruhigem Lauf und konstanter Dreh- 
zahl - Getrennte Batteriesätze für Motor 
und Verstärker (2x6 V) - Sparsamer 
Stromverbrauch durch Gegentakt-Endstufe - 
Maße: 314 x 280 x 147 mm - Gewicht: 4 kg - 
Farbe: hellgrau/anthrazit - Tragebügel ab- 
nehmbar. 
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MIRAPHON 120 


Ein durch seine kleinen Abmessungen für den Ein- 
bau vorzüglich geeignetes Plattenspieler-Laufwerk 
mit besten akustischen Daten. Das zierliche Gerät 
kann sogar in ein schmales Bücherregal eingebaut 
werden; es benötigt nicht mehr als 260 mm Tiefe. 
Der Einbau erfordert nur wenige Handgriffe. 

4tourig mit autom. Endabschaltung - ELAC-Stereo-Breitband- 
Kristallsystem KST 102 - Gewicht: 2,2 kg - Platzbedarf: 330 x 
260 mm - Einbauhöhe über Montagebrett 53 mm, unter Mon- 


tagebrett 65 mm - Für Wechselspannung 110/220 V. 


MIRACORD 16 


Moderne Formgebung, großer Bedienungskomfort, 
ideale Einbaumaße - das sind besondere Vorteile 
dieses 4tourigen ELAC-Plattenwechslers. Er besitzt 
vorzügliche akustische und mechanische Daten. 


Zugleich autom. Einzel- und Dauerspieler - Tast-Automatic für 
handelsübliche Plattengrößen - ELAC-Stereo-Breitband-Kristall- 
system KST 106 für Normal-, Mikro- und Stereo-Platten - Frei- 
tragende Stapelachse - Zentrale Steuereinheit für Drehzahl- und 
Plattengrößen-Einstellung, Start und Sofortwechsel -— Autom, 
Endabschaltung - Für Wechselspannung 110/220 V - Maße: 
236x308 mm, unter Montagebrett 80 mm, über Montagebrett 
58 mm. 
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MIRACORD 10H 


Dieser Hi-Fi-Stereo-Plattenwechsler der „Studio- Für Musikfreunde, die Miracord 10 H als Tischgerät auf- 
Serie‘ istein Phonogerät für höchste Ansprüche und stellen wollen, wurde eine formschöne, teak-furnierte 
speziell als Baustein für hochwertige Hi-Fi-Stereo- Zarge entwickelt. Maße: 385 x 330x 85 mm. 


Anlagen gedacht. Das Gerät kann jedoch -— unter 


Zwischenschaltung des ELAC-Transistor-Vorver- Bitte Spezialprospekt 


anfordern 


stärkers PV 8 — auch an ein marktübliches Rund- 


funkgerät angeschlossen werden. 


4tourig - Zugleich autom. Plattenspieler - Magnet-Tonabneh- 
mer-System STS 220 mit Diamantnadel - Je 1 Starttaste für Platten 
mit 17,25 und 30 cm © - Stoptaste - Freitragende Stapelachse - 
Studio-Tonarm mit regulierbarer Auflagekraft (2-6 9) - Extra- 
schwerer, ausgewuchteter Plattenteller mit 30 cm ® - Antrieb 
durch Spezial-Hysterese-Motor, 220 V, 50 Hz - Maße: 370 x 
319 mm - Gewicht: 6,4 kg. 
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MIRAPHON 17H 


Ein hochqualifizierter Hi-Fi-Stereo-Plattenspieler 
der „Studio-Serie« für die vollendete Hi-Fi-Anlage. 
Ein besonderer Vorteil: Mit Hilfe der pneuma- 
tischen Aufsetzvorrichtung kann der Tonarm exakt 
und sanft aufjede gewünschte Stelle der Schallplatte 
aufgesetzt werden, Auch hier ist— bei Verwendung 
des ELAC-Vorverstärkers — der Anschluß an ein 


Rundfunkgerät möglich. 





4tourig mit autom. Endabschaltung — Magnet-Tonabnenmer-System 
STS 220 mit Diamantnadel — Studio-Tonarm mit regulierbarer Auflage- 
kraft (2-69) — Extraschwerer, ausgewuchteter Plattenteller mit 30cm ® — 
Antrieb durch Spezial-Hysterese-Motor, 220 V, 50 Hz — Abmessung: 
370 x 319mm — Gewicht: 6,2 kg. Zarge (Teak-furniert) auf Wunsch. 
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MIRASTAR S 15 


Unabhängig vom Radiogerät und Stromnetz - in jedem 
beliebigen Raum Ihrer Wohnung, auf der Reise und im Freien 
können Sie mit diesem modernen Transistor-Verstärkerkoffer 
für Batteriebetrieb Ihre Lieblingsplatten hören. Formschönheit 
und klanggetreue Tonwiedergabe verbinden sich bei diesem 


Gerät zu einer geglückten Einheit. 


„Originalklang‘‘ durch ELAC-Kristallsystem 
KST 21 und großen Spezial-Oval-Lautsprecher - 
Lautstärkeregler mit Tonblende — Sparsamer 
Stromverbrauch durch Gegentakt-Endstufe — 
Autom. Abschaltsicherung verhindert unkon- 
trollierten Stromverbrauch - Lieferbar in weiß/ 
lindgrün, weiß/irischgrau und weiß/koralie, Für 
17-cm-Platten, 45 UpM. Maße: 252 x 265 x 107mm 
Gewicht: 2 kg. 
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Preis-Übersicht zum Prospekt Nr. 795 


Seite 3 Bingo 120/A 79,— DM 
Seite 3 Bingo 16/A 109,50 DM 
Seite 4 MIRASTAR S 1200/A 109,— DM 
Seite 5 MIRASTAR W 18/A 154,— DM 
Seite 6 MIRASTAR S 1200 V 258,— DM 
Seite 7 MIRASTAR W 16V 298,— DM 
Seite 8 MIRASTAR S 12 BV 208,— DM 
Seite 9 MIRAPHON 120 72,— DM 
Seite 9 MIRACORD 16 99,50 DM 
Seite 10 MIRACORD 10H 390,— DM 
Seite 10 Zarge für MIRACORD 10H 52,— DM 
Seite 11 MIRAPHON 17H 360,— DM 
Seite 11 Zarge für MIRAPHON 17H 52,— DM 
Seite 12 MIRASTAR S15 145,— DM 


Stand vom Frühjahr 1963 


Alle genannten Preise sind ungebundene Richtpreiss 


ELECTROACUSTIG GMBH KIEL 


